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“P48144 
Capilla del Cristo (1753), end of Cristo Street, 


San Juan, Puerto Rico. An 18th century oratory with") 
a silver altar-piece. 


Capilla del Cristo al final de la calle Cristo. Fué 
erigida en el 1753. 
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